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ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ 


Αρ 


. Φύλλου 771 


ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

Με την 510/1-8-2016 πράξη του Πρύτανη του Εθνι¬ 
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 25 παρ. 1 
Ν. 3549/2007, του αρθ. 20 παρ. 1, του αρθ. 77 παρ. 3, του 
Ν. 4009/2911, του αρθ. 50 του Ν.4115/2013 και την από 
23-5-2013 απόφαση της Παν/κής Συγκλήτου (ΦΕΚ1919/ 
7-8-2013 τ.Β') μονιμοποιείται ο Εμμανουήλ Ζουμάκηςτου 
Νικολάου σε θέση καθηγητή της βαθμίδας του επίκου¬ 
ρου καθηγητή της Ιατρικής Σχολής της Σχολής Επιστη¬ 
μών Υγείας, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. 

Με την 513/1 -8-2016 πράξη του Πρύτανη του Εθνι¬ 
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 25 παρ. 1 
Ν. 3549/2007, του αρθ.20 παρ.1, του αρθ.77 παρ. 3, του 
Ν. 4009/2011, του αρθ.50 του Ν. 4115/2013 και την από 
23-5-2013 απόφαση της Παν/κής Συγκλήτου (ΦΕΚ 1919/ 
7-8-2013 τ. Β') μονιμοποιείται ο Γεώργιος Καραμανώλης 
του Πέτρου σε θέση καθηγητή της βαθμίδαςτου επίκου¬ 
ρου καθηγητή της Ιατρικής Σχολής της Σχολής Επιστη¬ 
μών Υγείας, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. 

Με την 522/1 -8-2016 πράξη του Πρύτανη του Εθνι¬ 
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 25 παρ. 
1 Ν. 3549/2007, του αρθ.20 παρ.1, του αρθ. 77 παρ. 3, 
του αρθ.80 παρ.22α του Ν. 4009/2011, του αρθ.50 του 
Ν. 4115/2013 και την από 23-5-2013 απόφαση της Παν/ 
κής Συγκλήτου (ΦΕΚ 1919/7-8-2013 τ. Β') μονιμοποιείται 
ο ΠαναγιώτηςΤσιριγώτηςτουΔημητρίου σε θέση καθη¬ 
γητή της βαθμίδας του επίκουρου καθηγητή της Ιατρι¬ 
κής Σχολήςτης Σχολής Επιστημών Υγείας, επειδή έχει τα 
νόμιμα προσόντα. 

Με την 520/1 -8-2016 πράξη του Πρύτανη του Εθνι¬ 
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 25 παρ. 
1 Ν. 3549/2007, του αρθ.20 παρ. 1, του αρθ. 77 παρ. 3, 
του αρθ.80 παρ.22α του Ν. 4009/2011, του αρθ.50 του 
Ν. 4115/2013 και την από 23-5-2013 απόφαση της Παν/ 
κής Συγκλήτου (ΦΕΚ 1919/7-8-2013 τ. Β') μονιμοποιεί¬ 


ται η Κλειώ Μαυραγάνη του Παναγιώτη σε θέση καθη¬ 
γητή της βαθμίδας του επίκουρου καθηγητή της Ιατρι¬ 
κής Σχολήςτης Σχολής Επιστημών Υγείας, επειδή έχει τα 
νόμιμα προσόντα. 

Με την 512/1-8-2016 πράξη του Πρύτανη του Εθνι¬ 
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 25 παρ. 
1 Ν. 3549/2007, του αρθ.20 παρ.1, του αρθ. 77 παρ. 3, 
του Ν. 4009/2011, του αρθ.50 του Ν. 4115/2013 και 
την από 23-5-2013 απόφαση της Παν/κής Συγκλήτου 
(ΦΕΚ 1919/7-8-2013 τ. Β') μονιμοποιείται ο Χαράλαμπος 
Συριστατίδηςτου Σωκράτη σε θέση καθηγητή της βαθ¬ 
μίδας του επίκουρου καθηγητή της Ιατρικής Σχολής της 
Σχολής Επιστημών Υγείας, επειδή έχει τα νόμιμα προ¬ 
σόντα. 

Με την 514/1-8-2016 πράξη του Πρύτανη του Εθνι¬ 
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 25 παρ. 1 
Ν. 3549/2007, των άρθ. 20 και 77 παρ. 3, του άρθ. 50 του 
Ν. 4115/2013 και την από 23-5-2013 απόφαση της Παν/ 
κής Συγκλήτου (ΦΕΚ 1919/7-8-2013 τ. Β') μονιμοποιεί¬ 
ται η Λυδία Κόσσυβα του Γεωργίου, σε θέση καθηγη¬ 
τή της βαθμίδας του επίκουρου καθηγητή της Ιατρικής 
Σχολής της Σχολής Επιστημών Υγείας, επειδή έχει τα νό¬ 
μιμα προσόντα. 

Με την 521/1-8-2016 πράξη του Πρύτανη του Εθνι¬ 
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 25 παρ. 
1 Ν. 3549/2007, του αρθ. 20 παρ. 1, του αρθ. 77 παρ.3, 
του αρθ.80 παρ. 22α του Ν.4009/2011, του αρθ. 50 του 
Ν. 4115/2013 και την από 23-5-2013 απόφαση της Παν/ 
κής Συγκλήτου (ΦΕΚ 1919/7-8-2013 τ. Β') μονιμοποιεί¬ 
ται η Βάϊα Λαμπαδιάρη του Αντωνίου σε θέση καθηγη¬ 
τή της βαθμίδας του επίκουρου καθηγητή της Ιατρικής 
Σχολής της Σχολής Επιστημών Υγείας, επειδή έχει τα νό¬ 
μιμα προσόντα. 

Με την 508/1-8-2016 πράξη του Πρύτανη του Εθνι¬ 
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 25 παρ. 
1 Ν. 3549/2007, του αρθ.20 παρ. 1, του αρθ. 77 παρ. 3, 
του αρθ. 80 παρ. 22α του Ν. 4009/2011, του αρθ. 50 του 
Ν. 4115/2013 και την από 23-5-2013 απόφαση της Παν/ 
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κής Συγκλήτου (ΦΕΚ 1919/7-8-2013 τ. Β') μονιμοποιείται 
η Αλεξάνδρα Σολδάτου του Κωνσταντίνου σε θέση κα¬ 
θηγητή της βαθμίδας του επίκουρου καθηγητή της Ια¬ 
τρικής Σχολής της Σχολής Επιστημών Υγείας, επειδή έχει 
τα νόμιμα προσόντα. 

Με την 511/1-8-2016 πράξη του Πρύτανη του Εθνι¬ 
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 25 παρ. 1 
Ν. 3549/2007,του αρθ. 20παρ. Ι,του αρθ. 77 παρ. 3,του 
Ν. 4009/2011, του αρθ. 50 του Ν. 4115/2013 και την από 
23-5-2013 απόφαση της Παν/κής Συγκλήτου (ΦΕΚ 1919/ 
7-8-2013 τ. Β') μονιμοποιείται ο Αθανάσιος Αρμακόλας 
του Ευαγγέλου σε θέση καθηγητή της βαθμίδας του επί¬ 
κουρου καθηγητή της Ιατρικής Σχολής της Σχολής Επι¬ 
στημών Υγείας, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. 

Με την 504/1-8-2016 πράξη του Πρύτανη του Εθνι¬ 
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Ασηνών που 
εκδόσηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρσ. 25 παρ. 1 
Ν. 3549/2007, του άρθ. 20 παρ. 1 του άρθ. 77 παρ. 3 
του άρθ. 80 παρ. 22ατου Ν. 4009/201 Ι,του άρθ. 50του 
Ν. 4115/2013 και την από 23-5-2013 απόφαση της Παν/ 
κής Συγκλήτου (ΦΕΚ 1919/7-8-2013 τ. Β') μονιμοποιείται 
ο Παναγιώτης Πομώνηςτου Γεράσιμου σε θέση καθηγη¬ 
τή της βαθμίδας του επίκουρου καθηγητή του Τμήματος 
Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος της Σχολής Θετικών 
Επιστημών, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. 

Με την 507/1-8-2016 πράξη του Πρύτανη του Εδνι- 
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αδηνών που 
εκδόδηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρδ. 25 παρ. 1 
Ν. 3549/2007 και άρδ. 20 παρ. 1 του Ν. 4009/2011 μο¬ 
νιμοποιείται η Ελένη Γιαννακοπούλου του Γεωργίου σε 
θέση καθηγητή της βαθμίδας του επίκουρου καθηγη¬ 
τή του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής 
Σχολής, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. 

Με την 506/1-8-2016 πράξη του Πρύτανη του Εθνι¬ 
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Ασηνών που 
εκδόσηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρσ. 25 παρ. 1 
Ν. 3549/2007, του άρθ. 20 παρ. 1 του άρθ. 77 παρ. 3 
του άρθ. 80 παρ. 22ατου Ν. 4009/201 Ι,του άρθ. 50του 
Ν. 4115/2013 και την από 23-5-2013 απόφαση της Παν/ 
κής Συγκλήτου (ΦΕΚ 1919/7-8-2013 τ. Β') μονιμοποιείται 
η Μαριάννα Κατή του Αντωνίου σε θέση καθηγητή της 
βαθμίδας του επίκουρου καθηγητή του Τμήματος Γεω¬ 
λογίας και Γεωπεριβάλλοντος της Σχολής Θετικών Επι¬ 
στημών, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. 

Με την 505/1-8-2016 πράξη του Πρύτανη του Εθνι¬ 
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 25 παρ. 1 
Ν. 3549/2007, του άρθ. 20 παρ. 1 του άρθ. 77 παρ. 3 
του άρθ. 80παρ. 22ατου Ν. 4009/201 Ι,του άρ9.50του 
Ν. 4115/2013 και την από 23-5-2013 απόφαση της Παν/ 
κής Συγκλήτου (ΦΕΚ 1919/7-8-2013 τ. Β') μονιμοποιείται 
ο Φώτιος Σιάννης του Κωνσταντίνου σε θέση καθηγητή 
της βαθμίδας του επίκουρου καθηγητή του Τμήματος 


Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών, επειδή 
έχει τα νόμιμα προσόντα. 

Ο Πρύτανης 

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 


ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

Με την αριθμ. πρωτ. 4301/02-08-2016 πράξη του 
Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης που εκδόθηκε 
ύστερα από την συνεδρίαση της Επιτροπής Επιλο¬ 
γής ή Εξέλιξης στις 8/06/2016 της Σχολής Μηχανικών 
Ορυκτών Πόρων και σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 77 παρ. 3 και 4β του Ν. 4009/2011, το άρ¬ 
θρο 50 του Ν. 4115/2013, το Π.δ. 73/2013 ( ΦΕΚ υπ' 
αρ. 119/28-05-2013/ τ. Α'), την κανονιστική απόφαση 
της Συγκλήτου του Ιδρύματος (ΦΕΚ υπ’αριθμ. 2867/ 
25-10-2012/τ. Β') καιτο άρθρο 70 παρ. 4του Ν. 4386/2016 
μονιμοποιείται ο Επίκουρος Καθηγητής Παρτσινέβελος 
Παναγιώτης του Εμμανουήλ στη Σχολή Μηχανικών 
Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης στον Τομέα 
Ανίχνευσης και Εντοπισμού Ορυκτών και στο γνωστικό 
αντικείμενο «Υπολογιστική Ανάλυση και Μεθοδολογίες 
Συλλογής και Επεξεργασίας Χωρικής Πληροφορίας στις 
Γεωεπιστήμες», επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. 

Ο Πρύτανης 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ 


6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Με την αριθμ. 4898/01.08.2016 απόφαση των Διοικη¬ 
τών της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου- 
Ιονίων Νήσων-Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας και της 1 ης 
Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, η οποία εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3329/05 όπως τρο¬ 
ποποιήθηκαν με τις διατάξεις του τρίτου άρθρου του 
Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α79.02.2007), τις διατάξεις του 
άρθρου 24 του Ν. 3599/2007 (ΦΕΚ 176/Α71.08.2007), 
τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν.4223/31.12.2013 
(ΦΕΚ 287/31.12.2013 τ. Α'), τις διατάξεις του άρθρου 50 
του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/21.02.2016 τ. Α') όπως τρο¬ 
ποποιήθηκε μεταγενέστερα με την παρ. 5 του άρθρου 
68 του Ν. 4370/2016 (ΦΕΚ 37/07.03.2016 τ. Α'), την υπ' 
αριθμ. πρωτ.: Α2β/Γ.Π.οικ.22225/22.03.2016 απόφαση 
του Υπουργείου Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού 
Υγείας (ΦΕΚ.839/30.03.2016τ. Β') όπως συμπληρώθηκε 
από την υπ’ αριθμ. πρωτ. Α2β/Γ.Π.οικ.34879/17.05.2016 
(ΦΕΚ 1469/24.05.2016 τ. Β') κοινή απόφασή τους και 
κατόπιν της υπ'αριθμ. 12ης/Θέμα Γ26/11.05.2015 θε¬ 
τικής γνωμοδότησης του Α' Κοινού Υπηρεσιακού Συμ¬ 
βουλίου της 1 ης Υ.ΠΕ. Αττικής, της με αριθμ. 07ης/θέμα 
11 ο/26.11.2014 θετικής γνωμοδότησης του Β' Κοινού 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου- 
Ιονίων Νήσων - Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας και του 
υπ'αριθμ.πρωτ. ΤΠ01/11/4/34045 εγγράφου του Π.Γ.Ν. 
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Ιωαννίνων σχετικά με τη δέσμευση κενής οργανικής θέ¬ 
σης κατηγορίας ΥΕ, κλάδου Βοηθητικού Υγειονομικού 
Προσωπικού, ειδικότητας Βοηθών Θαλάμου, μετατάσ¬ 
σεται η μόνιμη υπάλληλος του Γ.Ν. Αττικής «ΚΑΤ-ΕΚΑ» 
(Οργανική Μονάδα «ΚΑΤ»), ΒΑΛΕΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΧΑΡΑ¬ 
ΛΑΜΠΟΥ!, κατηγορίας ΥΕ κλάδου Βοηθητικού Υγειο¬ 
νομικού Προσωπικού, ειδικότητας Βοηθών Θαλάμου σε 
αντίστοιχη κενή οργανική θέση, της ίδιας κατηγορίας 
και κλάδου στο Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων κατόπιν των υπ'αριθμ. 
πρωτ. 5577/07.05.2014 και 27713/16.10.2014 αιτήσεων 
της και με το βαθμό που κατέχει, χωρίς να προκαλείται 
επιπρόσθετη δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό. 

Οι Διοικητές 

6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου - 

Ιονίων Νήσων - Ηπείρου 
1 ης Υ.ΠΕ. Αττικής και Δυτικής Ελλάδας 

ΑΓΓ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 


Μετην αριθμ. 4940/01.08.2016 απόφαση του Διοικητή 
της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ιονί- 
ων Νήσων - Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 όπως 
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του τρίτου άρθρου του 
Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α79.02.2007), τις διατάξεις του 
άρθρου 24 του Ν. 3599/2007 (ΦΕΚ 176/Α71.08.2007), τις 
διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4223/31.12.2013 (ΦΕΚ 
287/31.12.2013 τ. Α'), τις διατάξεις του άρθρου 50 του 
Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21 /21.02.2016 τ. Α') όπως τροποποι¬ 
ήθηκε μεταγενέστερα με την παρ. 5 του άρθρου 68 του 
Ν. 4370/2016 (ΦΕΚ37/07.03.2016 τ. Α’), την υπ' αριθμ. 
πρωτ.: Α2β/Γ.Π.οικ.22225/22.03.2016 απόφαση του 
Υπουργείου Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγεί¬ 
ας (ΦΕΚ.839/30.03.2016τ. Β') όπως συμπληρώθηκε από 
την υπ’ αριθμ. πρωτ. Α2β/Γ.Π.οικ.34879/17.05.2016 (ΦΕΚ 
1469/24.05.2016 τ. Β’) κοινή απόφασή τους και κατόπιν 
της με αριθμ. 03ης/θέμα 20ο/19.12.2014 θετικής γνω- 
μοδότησηςτου Γ' Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου της 
6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων - Ηπείρου και 
Δυτικής Ελλάδας και της υπ' αριθμ. πρωτ. 925/18.02.2016 
βεβαίωσης του Γ.Ν. Κεφαλληνίας σχετικά με τη δέσμευση 
κενής οργανικής θέσης κατηγορίας ΔΕ κλάδου Νοσηλευ¬ 
τικής, μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος του Γ.Ν. - Κ.Υ. 
Ληξουρίου «ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ» ΜΑΝΘΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ κατηγορίας ΔΕ κλάδου Νοσηλευτικής σε 
αντίστοιχη κενή οργανική θέση της ίδιας κατηγορίας 
και κλάδου στο Γ.Ν. Κεφαλληνίας κατόπιν της υπ’αριθμ. 
πρωτ. 2326/04.10.2013 αιτήσεώς της και με το βαθμό 
που κατέχει, χωρίς να προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη 
στον κρατικό προϋπολογισμό. 

Με την αριθμ. 4939/01.08.2016 απόφαση του Διοικητή 
της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου - Ιονί- 
ων Νήσων - Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, η οποία εκδό- 
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 όπως 
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του τρίτου άρθρου του 
Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α79.02.2007), τις διατάξεις του 


άρθρου 24 του Ν. 3599/2007 (ΦΕΚ176/Α71.08.2007), 
τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4238/2014 
(ΦΕΚ 38/17.02.2014 τ. Α'), τις διατάξεις του άρθρου 54 του 
Ν. 4223/31.12.2013 (ΦΕΚ 287/31.12.2013 τ. Α'), τις διατά¬ 
ξεις του άρθρου 50 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/21.02.2016 
τ.Α') όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με την παρ. 
5 του άρθρου 68 του Ν. 4370/2016 (ΦΕΚ37/07.03.2016 
τ. Α'),την υπ' αριθμ. πρωτ: Α2β/Γ.Π.οικ.22225/22.03.2016 
απόφαση του Υπουργείου Υγείας και του Αναπλη¬ 
ρωτή Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 839/30.03.2016 τ. Β') 
όπως συμπληρώθηκε από την υπ’αριθμ. πρωτ. Α2β/ 
Γ.Π.οικ.34879/17.05.2016 (ΦΕΚ 1469/24.05.2016τ. Β') κοι¬ 
νή απόφασή τους και κατόπιν της με αριθμ. 07ης/θέμα 
ΕΗΔ2ο/21.10.2015 θετικής γνωμοδότησης του Πρωτο¬ 
βάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου τηςόης Υ.ΠΕ. Πελο- 
ποννήσου-Ιονίων Νήσων-Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, 
της με αριθμ. 02ης/θέμα 41 ο/ΟΙ .04.2015 θετικής γνω¬ 
μοδότησης του Β' Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου της 
6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων-Ηπείρου και Δυ¬ 
τικής Ελλάδας και της υπ' αριθμ. πρωτ. 6876/14.05.2015 
βεβαίωσης του Γ.Ν. Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» σχε¬ 
τικά με τη δέσμευση κενής οργανικής θέσης κατηγο¬ 
ρίας ΔΕ κλάδου Νοσηλευτικής, μετατάσσεται η μόνιμη 
υπάλληλος του Π.Ε.Δ.Υ. - Κ.Υ. Κατοσταριού αρμοδιότη¬ 
τας της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου- 
Ιονίων Νήσων -Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας ΜΕΜΨΑ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ κατηγορίας ΔΕ κλάδου Νο¬ 
σηλευτικής σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση της ίδιας 
κατηγορίας και κλάδου στο Γ.Ν. Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗ¬ 
ΚΩΣΤΑ» κατόπιν των υπ’ αριθμ. πρωτ. 4737/13.03.2014 
και 3376/05.03.2015 αιτήσεών της και με το βαθμό που 
κατέχει, χωρίς να προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη στον 
κρατικό προϋπολογισμό. 

Με την αριθμ. 4941/01.08.2016 απόφαση του 
Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πε- 
λοποννήσου-Ιονίων Νήσων-Ηπείρου και Δυτικής 
Ελλάδας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις του Ν.3329/2005 όπως τροποποιήθηκαν με 
τις διατάξεις του τρίτου άρθρου του Ν. 3527/2007 
(ΦΕΚ 25/Α79.02.07), τις διατάξεις του άρθρου 24 
του Ν.3599/2007 (ΦΕΚ 176/Α/1.08.2007), τις δι¬ 
ατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4223/31.12.2013 
(ΦΕΚ 287/31.12.2013 τ. Α'), τις διατάξεις του άρθρου 
50 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/21.02.2016 τ. Α') όπως 
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με την παρ. 5 του άρ¬ 
θρου 68 του Ν. 4370/2016 (ΦΕΚ 37/07.03.2016 τ. Α'), 
την υπ' αριθμ. πρωτ.: Α2β/Γ.Π.οικ. 22225/22.03.2016 
απόφαση του Υπουργείου Υγείας και του Αναπλη¬ 
ρωτή Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 839/30.03.2016 τ. Β’) 
όπως συμπληρώθηκε από την υπ' αριθμ. πρωτ. Α2β/ 
Γ.Π.οικ.34879/17.05.2016 (ΦΕΚ 1469/24.05.2016 τ. Β') 
κοινή απόφασή τους και κατόπιν της με αριθμ. 08ης/ 
θέμα 6ο/18.09.2014 θετικής γνωμοδότησης του Υπη¬ 
ρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων του Γ.Ν. Ηλείας, της 
με αριθμ. 01 ης/θέμα 14ο/01.04.2015 θετικής γνωμο¬ 
δότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Γ.Ν. Πα- 
τρών και της υπ' αριθμ. πρωτ. 17180/11.06.2015 βε¬ 
βαίωσης του Γ.Ν. Πατρών σχετικά με τη δέσμευση 
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κενής οργανικής θέσης κατηγορίας ΤΕ κλάδου Νο¬ 
σηλευτικής, μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος του 
Γ.Ν. Ηλείας (Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου) ΜΙΧΑΛΟ- 
ΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΑΝΔΡΕΑ κατηγορίας ΤΕ 
κλάδου Νοσηλευτικής σε αντίστοιχη κενή οργανική 
θέση της ίδιας κατηγορίας και κλάδου στο Γ.Ν. Πα- 
τρών, κατόπιν των υπ' αριθμ. πρωτ. 7839/27.03.2014 
και 10316/20.03.2014 αιτήσεών της και με το βαθμό 
που κατέχει, χωρίς να προκαλείται επιπρόσθετη δα¬ 
πάνη στον κρατικό προϋπολογισμό. 

Ο Διοικητής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 


ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ. ΚΩ 
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» 

Με την αριθμ.127/1-8-2016 πράξη του Αναπληρωτή 
Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου - Κέντρου Υγείας Κω 
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 
148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλ¬ 
ληλική σχέση της ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ 
υπαλλήλου του Νοσοκομείου, κατηγορίας ΔΕ κλάδου 
ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, με βαθμό Π και Μ.Κ. 2ο κα¬ 
τόπιν της από 29/07/2016 δεύτερης αίτησης παραίτησης 
(ημερομηνία πρώτης παραίτησης 14/07/2016). 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι¬ 
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7980663831/ 
29.07.2016). 

Ο Αναπληρωτής Διοικητής 
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ 


ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
«Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 

Με την αριθ. 16η/8-7-2016 πράξη της Διοικήτριαςτου 
Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» που εκ¬ 
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 16 παρ. 2 του 
Ν. 3528/2007 και του αρθ. 7 παρ. 3 του Ν. 3329/2005 
και τις διατάξεις του Ν. 4024/2011, του Ν. 4354/2015 
και του Ν. 4369/2016 και μετά τον πίνακα διοριστέων 
(ΦΕΚ 537/Γ713-6-2016) διορίζεται η Δαγκλή Άρτεμις του 
Θωμά σε κενή οργανική θέση ΔΕ κατηγορίας, κλάδου ΔΕ 
Βοηθών Νοσηλευτικής του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο 
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», με τον εισαγωγικό βαθμό Δ' και 
διετή δοκιμαστική υπηρεσία. 

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Υγείας 3624/18-7-2016). 

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ¬ 
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου 8112641191/2-8-2016). 

(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπουργείου Εσωτερικών και Δι¬ 
οικητικής Ανασυγκρότησης 37092/2-8-2016). 

Η Διοικήτρια 

ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΤΣΟΥΓΚΑ 


ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ" 

Με την αριθμ. 1303/26-7-2016 απόφαση της Διοική- 
τριας του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ 
ΠΑΥΛΟΣ», που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 
156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλι¬ 
κή σχέση του Μαυροφίδη Κωνσταντίνου του Αβραάμ, 
μόνιμου υπαλλήλου του Νοσοκομείου, κατηγορίας και 
κλάδου ΥΕ Εργατών, με βαθμό Β' και 11° Μ.Κ., κατόπιν 
της από 22-07-2016 δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημε¬ 
ρομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 01 -07-2016). 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρωπί¬ 
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 6264458770/ 
25-7-2016). 

Με την αριθμ. 1304/26-07-2016 απόφαση της Διοική- 
τριας του Νοσοκομείου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα 
άρθρα 148 και 156του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια 
η υπαλληλική σχέση της Μαυροφίδου Ευανθίας του Ανέ- 
στη, μόνιμης υπαλλήλου του Νοσοκομείου, κατηγορίας 
και κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας με ειδικότητα 
Πρεσσαδόρου-Σιδερώτριας, με βαθμό Β' και 1Γ Μ.Κ., κα¬ 
τόπιν της από 22-07-2016 δεύτερης αίτησης παραίτησης 
(ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 01 -07-2016). 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού ΕλληνικούΔημοσίου3311555274/25-07-2016). 

Η Διοικήτρια 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΤΕΡΝΑ 


Διορθώσεις Σφαλμάτων 

Στην αριθμ. 476 /25-04-2016 απόφαση του Αναπλη¬ 
ρωτή Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 592/29- 
6-2016 τ. Γ' στη σελίδα 4148, στη δεξιά στήλη Γενικό 
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΆΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» στην 6η 
σειρά διορθώνεται 
το εσφαλμένο: «...Ελισσάβετ...» 
στο ορθό: «... Ελισάβετ...». 

(Από το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ») 


ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» 

Με την υπ' αριθμ. 25/7.7.2016 πράξη Διοικητή του Αντι- 
καρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του 
Ν. 2190/1994 όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε 
μεταγενέστερα και τις διατάξεις των άρθρων 4 έως 17 
του Ν. 3528/2007, ύστερα από την αριθμ. 491/1.6.2016 
απόφαση του Α' Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π, με την οποία 
κυρώθηκε ο πίνακας διοριστέων για την πλήρωση θέ¬ 
σεων τακτικού προσωπικού με σειρά προτεραιότητας 
σε φορείς του Υπουργείου Υγείας, κατηγορίας Δεύτε- 
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ροβάθμιας Εκπαίδευσης και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 
537/τ. Γ'/13.6.2016, σύμφωνα με την αριθμ. 5Κ/2015 
προκήρυξη πλήρωσης θέσεων (Φ.Ε.Κ. 6/27.10.2015 τεύ¬ 
χος προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π), διορίζεται η ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ 
ΑΙΟΥΜΠΟΦτου Γεωργίου ως δόκιμη υπάλληλος σε κενή 
οργανική θέση της κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Βοηθών 
Νοσηλευτικής με τον εισαγωγικό βαθμό του κλάδου. 

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε Υ.Υ 3572/14.7.2016). 

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ¬ 
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου 6843411010/02.08.2016). 

(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης 37148/02.08.2016). 

Με την υπ’αριθμ. 26/12.7.2016 πράξη Διοικητή του 
Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 
του Ν.2190/1994 όπως συμπληρώθηκε και τροποποιή¬ 
θηκε μεταγενέστερα και τις διατάξεις των άρθρων 4 έως 
17 του Ν. 3528/2007, ύστερα από την αριθμ. 491/1.6.2016 
απόφαση του Α’Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π, με την οποία κυ¬ 
ρώθηκε ο πίνακας διοριστέων για την πλήρωση θέσε¬ 
ων τακτικού προσωπικού με σειρά προτεραιότητας σε 
φορείς του Υπουργείου Υγείας, κατηγορίας Δευτερο¬ 
βάθμιας Εκπαίδευσης και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ 537/τ. 
Τρίτο/13.6.2016, σύμφωνα με την αριθμ. 5Κ/2015 προ¬ 
κήρυξη πλήρωσης θέσεων (Φ.Ε.Κ. 6/27.10.2015 τεύχος 
προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π), διορίζεται η ΗΛΙΑΣΟΓΛΟΥ ΜΕ- 
ΛΑΧΡΟΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ως δόκιμη υπάλληλος σε κενή 
οργανική θέση της κατηγορίας ΔΕ, του κλάδου Διοικητι¬ 
κών Γραμματέων με τον εισαγωγικό βαθμό του κλάδου. 

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υ.Υ. 3624/18.7.2016). 

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ¬ 
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου 7776676331 /02.08.2016). 

(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης 37186/02.08.2016). 

Η Διοικητής κ.α.α. 

Η Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΥΠΑ 


ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Με την αριθμ. 416/6967/07-07-2016 απόφαση του Δι¬ 
οικητή του Γενικού Ημαθίας, η οποία εκδόθηκε σύμφω¬ 
να με τις διατάξεις του άρθρου 14-17 του Ν. 3528/2007 
διορίζεται: 


0Ν/ΤΕΠΩΝΥΜ0 

ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΕΡΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΛΑΔΟΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

Τ0Π0ΥΖΙΔΗ 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΙ 

ΔΕ 

ΒΟΗΘΩΝ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

Δ 1 


Ως δόκιμη υπάλληλος σε αντίστοιχη κενή οργανική 
θέση του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας - Οργανική Μο¬ 
νάδα Έδρα Βέροια 

(Αριθμ. βεβ. ΥΔ.Ε. Υπουργείου Υγείας3545/13-07-2016). 

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ¬ 
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου 6013486910/02-08-2016). 


(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπουργείου Εσωτερικών και Δι¬ 
οικητικής Ανασυγκρότησης 37266/02-08-2016). 

Ο Διοικητής κ.α.α. 

Η Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΓΟΥΛΑ 


ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ - 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 

Με την υπ' αριθμ. 43η/02.08.2016 πράξη Αναπληρω¬ 
τή Διοικητή του Γ.Ν. Πέλλας-Μονάδων Γιαννιτσών που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 
παρ.1 του Ν. 3528/2007, γίνεται δεκτή η αίτηση παραί¬ 
τησης του μόνιμου υπάλληλου του Γενικού Νοσοκομεί¬ 
ου Πέλλας (Νοσοκομείου Γιαννιτσών), Κωνσταντίνου 
Γιάννογλου του Δημητρίου, κλάδου και ειδικότητας 
Υ.Ε. Βοηθητικού προσωπικού (ειδικότητα Κλητήρας) με 
βαθμό κατάταξης Β' την 1.11.2011 (Ν. 4024/2011) και 
Μ.Κ.11, από 01.08.2016 ημερομηνία β' παραίτησης της, 
σύμφωνα με το άρθρο 148 παρ. 5 του Ν. 3528/2007, προ- 
κειμένου να συνταξιοδοτηθεί (ημερομηνία α' αίτησης 
παραίτησης: 06.07.2016). 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι¬ 
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: (7491841589/ 
02.08.2016). 

Ο Αναπληρωτής Διοικητής κ.α.α. 

Ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΣ 


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» 

Με την αριθμ. 12414/16.6.2016 διαπιστωτική πράξη 
του Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου 
Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτο¬ 
δίκαια η υπαλληλική σχέση της ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 
ΝΤΙΝΑΣτου Βασιλείου, μόνιμου υπαλλήλου, κατηγορίας 
Υ.Ε. κλάδου Βοηθών Θαλάμου, βαθμού Γ' και Μ.Κ.7ου, 
κατόπιν της από 25/4/2016 δεύτερης αίτησης παραίτη¬ 
σης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 8/4/2016). 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 2638105303/25.5.2016). 

Με την αριθ 2/4-7-16 απόφαση του Διοικητή του Πα¬ 
νεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «ΠΑΝΑ¬ 
ΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμε¬ 
νες διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του Ν. 3528/2007 
του άρθρου 18 του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιή¬ 
θηκε με την παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 4210/2013, 
την αριθ 5Κ/2015 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 6/ 
27-10-2015 τ. ΑΣΕΠ), την αριθ. 430/19-5-16 απόφαση 
του Α' τμήματος του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 475/27-5-16 τ. Γ') στην 
οποία περιλαμβάνονται τα ονόματα διοριστέων κατηγο- 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Γ'771/16.08.2016 


ρίαςΤεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ), διορίζονται σε αντί¬ 
στοιχες κενές οργανικές θέσεις στον εισαγωγικό βαθμό 
του κλάδου οι κάτωθι ως εξής: 


Α/Α 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩ¬ 

ΝΥΜΟ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΛΑΔΟΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

1 

ΑΓΓΕΛ0Π0ΥΛ0Υ 

ΖΩΗ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΤΕ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙ¬ 

ΚΗΣ 

Γ 

2 

ΠΑΣΧΟΥ 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΤΕ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙ¬ 

ΚΗΣ 

Γ 


(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Υγείας: 3484/12-7-2016) 

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ¬ 
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1) 1219955516/25-7-2016 
ΚΑΙ 2) 2346951844/25-7-2016) 

(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπουργείου Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης: 1) 35793/25-7-2016 
2) 35790/25-7-2016) 

Με την αριθμ. 12413/16.6.2016 διαπιστωτική πράξη 
του Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομεί¬ 
ου Πατρών « ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ » που εκδόθηκε σύμ¬ 
φωνα μετά άρθρα 148 και 156του Ν. 3528/2007, λύεται 
αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του ΤΕΜΠΟΝΕΡΑ ΣΩ¬ 
ΤΗΡΙΟΥ του Κωνσταντίνου, μόνιμου υπαλλήλου, κατη¬ 
γορίας Υ.Ε. κλάδου Σαβανωτών - Νεκροτόμων, βαθμού 
Β' και Μ.Κ,ΙΟου, κατόπιν της από 25/4/2016 δεύτερης 
αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης πα¬ 
ραίτησης 8/4/2016). 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1275896963/25.5.2016). 

Με την αριθμ. 12415/16.6.2016 διαπιστωτική πρά¬ 
ξη του Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσο¬ 
κομείου Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» που εκδόθη¬ 
κε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του ν. 3528/2007, 
λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΣΠΥΡΟΠΟΥ- 
ΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ του Κωνσταντίνου, μόνιμου υπαλλή¬ 
λου, κατηγορίας Τ.Ε. κλάδου Νοσηλευτριών, βαθμού Α' 
και Μ.Κ.13ου, κατόπιν της από 6/5/2016 δεύτερης αίτη¬ 
σης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραί¬ 
τησης 21/4/2016). 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 3110212347/25.5.2016). 

Ο Διοικητής 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ 


ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

Με την αριθμ. 121/1-8-2016 απόφαση του Διοικητή 
του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας, που εκδόθηκε σύμ¬ 
φωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται 
αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του Καρακαξά Απόστο¬ 
λου του Κωνσταντίνου, μόνιμου υπαλλήλου του κλάδου 
ΥΕ Προσωπικού Εστίασης (Βοηθών Μαγείρων) με βαθμό 
Β' και αποδοχές του 9ου Μισθολογικού Κλιμακίου, κα¬ 
τόπιν της από 1 -8-2016 δεύτερης αίτησης παραίτησης, 
(ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης: 8-7-2016). 

(Αριθμ. βεβ. Γνησιότητας και ΕγκυρότηταςΔικαιολογητι- 


κών του Ν.4305/2014 της Υπηρεσίας μας 12619/1 -8-2016). 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1021109261/1 -8-2016). 

Ο Διοικητής 
ΒΑΙΟΣ ΒΑΡΕΛΑΣ 


ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

Με την αριθμ 1013/1-8-2016 απόφαση του Διοικητή 
του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας,που εκδόθηκε 
σύμφωνα μετά άρθρα 148 και 156 του Ν.3528/2007, 
λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του ΠΑΝΑΓΙΩ- 
ΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΗ του Χρήστου, μόνιμου υπαλλήλου 
του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας κατηγορίας ΔΕ, 
κλάδου ΔΕ Ανδρών Νοσοκόμων με βαθμό Α' και 12° Μ.Κ., 
από 1 -8-2016 ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αί¬ 
τησης παραίτησης του (ημερομηνία πρώτης αίτησης 
παραίτησης 15-7-2016). 

(Αριθμ. βεβ. Γ.Ν. Κεφαλληνίας περί διενέργειας αυτε- 
πάγγελτου ελέγχου γνησιότητας των υποχρεωτικών και 
λαμβανομένων υπόψη για τον διορισμό του δικαιολογη- 
τικών 4660/1-8-2016). 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 6180952710/01.08.2016). 

Ο Διοικητής 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΙΒΛΑΚΗΣ 


ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» -« ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» 

Με την υπ'αριθμ. 101/01-08-2016 (86/22-06-2016) 
απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου 
«Μαμάτσειο»-«Μποδοσάκειο» Νοσηλευτική Μονάδα 
Πτολεμάίδας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι¬ 
ατάξεις του Ν. 2190/1994 και των άρθρων 4-17 του 
Ν. 3528/2007 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώ¬ 
θηκαν μεταγενέστερα, ύστερα από την προκήρυξη 
5Κ/2015 του Α.Σ.Ε.Π. (ΦΕΚ 6/27-10-15 τ.Α.Σ.Ε.Π) και 
μετά τον πίνακα διοριστέων ΦΕΚ537/Γ713-06-2016. 
Διορίζονται οι παρακάτω ως δόκιμοι υπάλληλοι σε 
αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις του Νοσοκομείου 
Πτολεμάίδας του Γ.Ν. «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» 
στον εισαγωγικό βαθμό κατά κατηγορία και κλάδο 
ως εξής: 


Α/Α 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩ¬ 

ΝΥΜΟ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΛΑΔΟΣ 

ΒΑΘ¬ 

ΜΟΣ 

Μ.Κ. 

1 

ΓΙΩΤΗ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

ΔΕ 

ΒΟΗΘΩΝ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 

Δ' 

1° 


(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Υγείας 3343/01-07-2016). 
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ¬ 
ναμικού Ελληνικού Δημόσιου 1775854787/13.07.2016). 

(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης 33905/13.07.2016). 
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Α/Α 

ΟΝΟΜΑΤΕ¬ 

ΠΩΝΥΜΟ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΛΑΔΟΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

Μ.Κ 

2 

ΤΖΟΥΒΑΡΑ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

ΔΕ 

ΒΟΗΘΩΝ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 

Δ' 

1° 


(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Υγείας 3343/01-07-2016). 

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ¬ 
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1211117410/13.07.2016). 

(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης 33915/13.07.2016). 

Με την υπ'αριθμ. 99/01 -08-2016 (84/16-06-2016) από¬ 
φαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου «Μαμά- 
τσειο»-«Μποδοσάκειο» Νοσηλευτική Μονάδα Πτολε¬ 
μάίδας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 2190/1994 και των άρθρων 4-17 του Ν. 3528/2007 
όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέ¬ 
στερα, ύστερα απάτην προκήρυξη 5Κ/2015 του Α.Σ.Ε.Π. 
(ΦΕΚ 6/27-10-2015 τ.Α.Σ.Ε.Π) και μετά τον πίνακα διορι- 
στέων ΦΕΚ 475/Γ727-05-2016. Διορίζονται οι παρακά¬ 
τω ως δόκιμοι υπάλληλοι σε αντίστοιχες κενές οργανικές 
θέσεις του Νοσοκομείου Πτολεμάίδας του Γ.Ν.«ΜΑΜΑΤ- 
ΣΕΙΟ»-«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» στον εισαγωγικό βαθμό κατά 
κατηγορία και κλάδο ως εξής: 


Α/Α 

ΟΝΟΜΑΤΕ¬ 

ΠΩΝΥΜΟ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΛΑΔΟΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

Μ.Κ 

1 

ΓΚ0ΥΒ0ΥΔΗ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΤΕ 

ΝΟΣΗΛΕΥ¬ 

ΤΙΚΗΣ 

Δ' 

1° 


(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Υγείας 3343/01-07-2016). 
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ¬ 
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου 7939141123/13.07.2016). 

(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης 33871/13.07.2016). 


Α/Α 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩ¬ 

ΝΥΜΟ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΛΑΔΟΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

Μ.Κ 

2 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ 

ΜΑΡΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙ0Σ 

ΤΕ 

ΝΟΣΗ¬ 

ΛΕΥΤΙΚΗΣ 

Δ' 

Γ 


(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Υγείας 3343/01-07-2016). 
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ¬ 
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1916012125/13.07.2016). 
(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής 


Ανασυγκρότησης 33876/13.07.2016). 


Α/Α 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩ¬ 

ΝΥΜΟ 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΛΑΔΟΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

Μ.Κ. 

3 

ΙΩΑΝΝΙΔ0Υ 

ΕΥΓΕΝΙΑ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΤΕ 

ΝΟΣΗ¬ 

ΛΕΥΤΙΚΗΣ 

Δ' 

1° 


(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Υγείας 3343/01-07-2016). 
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ¬ 
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1512110566/13.07.2016). 

(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης 33882/13.07.2016). 


Με την υπ'αριθμ. 100/01-08-2016 (85/22-06-2016) 
απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου «Μα- 
μάτσειο»-«Μποδοσάκειο» Νοσηλευτική Μονάδα Πτο¬ 
λεμάίδας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 2190/1994 και των άρθρων 4-17 του Ν. 3528/2007 
όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγε¬ 
νέστερα, ύστερα από την προκήρυξη 5Κ/2015 του 
Α.Σ.Ε.Π.(ΦΕΚ 6/27-10-15 τ.Α.Σ.Ε.Π) και μετά τον πίνακα 
διοριστέων ΦΕΚ 537/Γ /13-06-2016. Διορίζονται οι πα¬ 
ρακάτω ως δόκιμοι υπάλληλοι σε αντίστοιχες κενές ορ¬ 
γανικές θέσεις του Νοσοκομείου Πτολεμάίδας του Γ.Ν. 
«ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» στον εισαγωγικό βαθ¬ 
μό κατά κατηγορία και κλάδο ως εξής: 


Α/Α 

ΟΝΟΜΑΤΕ¬ 

ΠΩΝΥΜΟ 

ΠΑΤΡΩΝΥ¬ 

ΜΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΛΑΔΟΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

Μ.Κ 

1 

ΓΚΕΡΤΣΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΔΕ 

ΒΟΗΘΩΝ 

ΙΑΤΡΙΚΩΝ & 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

Δ' 

1° 


(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Υγείας 3343/01 -07-2016 
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ¬ 


ναμικού Ελληνικού Δημοσίου 9412633102/13.07.2016). 

(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης 33909/13.07.2016). 


Α/Α 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩ¬ 

ΝΥΜΟ 

ΠΑΤΡΩΝΥ¬ 

ΜΟ 

ΚΑΤΗΓΟ¬ 

ΡΙΑ 

ΚΛΑΔΟΣ 

ΒΑΘ¬ 

ΜΟΣ 

Μ.Κ 

2 

ΔΑΛΑΜΗΤΡΟΥ 

ΜΑΛΑΜΑΤΗ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΔΕ 

ΒΟΗΘΩΝ 

ΙΑΤΡΙΚΩΝ & 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

Δ' 

1" 


(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Υγείας 3343/01-07-2016). 

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ¬ 
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου 7796397639/13.07.2016). 

(Αριθμ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης 33913/13.07.2016). 

Με την υπ'αριθμ. 105/01-08-2016 απόφαση του 
Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου «Μαμάτσειο»- 
«Μποδοσάκειο» Νοσηλευτική Μονάδα Πτολεμάί'- 
δας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ- 
θρωνί 48 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια 
η υπαλληλική σχέση της ΠΑΡΕΣΣΑΣΤΟΥΡΛΑΚΙΔΟΥτου 
Γεωργίου, μόνιμης υπαλλήλου του Νοσοκομείου Πτο¬ 
λεμάίδας, του κλάδου ΤΕ Μαιευτικής με βαθμό Α' και 
το 15° Μ.Κ., κατόπιν της από 18-07-2016 δεύτερης αί¬ 
τησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης πα¬ 
ραίτησης 01-07-2016). 

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 9625863181/19-07-2016). 

Ο Διοικητής 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΙΩΤΙΔΗΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Γ'771/16.08.2016 


ΞΓ 

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Τυπογραφείο το 
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη¬ 
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α' 131). 


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με 
αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα νννννν.θΐ.ςτ. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψη¬ 
φιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν απο¬ 
στολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη 
συμπλήρωση ειδικής φόρμας. 

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Το κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. 

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση 

-Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση ιλ/6 6πΐ35ίθΓ.6ί(α>6ί.α ϊ με χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι¬ 
εύθυνση άά5@θΐ·9Γ με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

- Κατ' εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα¬ 
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμε¬ 
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στοΤμήμα Παραλαβής ΔημοσιευτέαςΎλης. 

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρεί¬ 
τε στην ιστοσελίδα. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες 
σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθ¬ 
μό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που 
πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα Ιστοσελίδα: νννννν.θ 1.{|Γ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - ίβχ: 210 5279054 Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ της ιστοσελίδας: ΗθΙρά65ΐ<·6ΐ@βί·9Γ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180) Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 

Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 

Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 καιτηλεφ. κέντρο 210 5279000) ννβΙ>ιπ35ΐθΓ.θΙ@θ1.9Γ 
Παραλαβής Δημ.Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167,210 5279139) Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30 και αλληλογραφία: 9>'3ηιιπ3ΐ6ί3@6ΐ.9ΐ' 



























